ТАЛОН М 1 
*». іѵатюьжтъ ©беду- 


чдсенв-будольшко» 

„Севаяж* І#ТЗ 

й течоиие гарантийного 
ерока 

Дата ішнтсяа часов 
за годом 

19 г. 

у* «фюм^іЗ Г 

Діті х^діхх^ 
жтамя магпй 
Оформление 

9$Л079—Ш0&1$* 2Щ+СМ 




МИНПРИБОР 

Сеюачаеяром 
Ер* вадек©* П О 
.Севани* 

г. Ере ми, 19, тл. Круп¬ 
ский 13. 

ПАСПОРТ 

ни часи-будхдышмк 
меха як «і иск ме 
„Севани* 9973 

ГОСТ 3145-74 
Разиням** цен* *р. 50к 

Д*ІІ *«*<> 

яоГіГЖн щр і 

Дата продажи и 
штамп магазина 
Оформление 

\ .5 сзетѵ—яи 132 ілі СМ 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Часы-будмдьимк 3-го класса точности, с© средним су¬ 
точным додам яри температуре ЖС-йг^СткІЗФ секунд, 
нродолжктельестыо работы ет ©дней заездки нружины нс 
менее 4Ф часе», Точность додачи сигнала мии. 

2 Перед пользованием будильником следует вроидвести 
заводку еру жи нм хода, вращая ключ 6 направлении стрел¬ 
ки до отказа. 

3. Часовая н минутная стрелхм устанавливаются враще¬ 
нием кисвш 2 в направлении, указанны на крышке. 

4. Бей будидоиика следует заводить ключом 3, при за видке не трогатч» кноп¬ 
ку 4. Мемеі п сигнала устанавливается на циферблате с немощью стрелки боя, ко¬ 
торая приводятся в движение вращением кнопки 5, в направлении, указанном на 
крышке. 

Двя шрекращешя боя следует нажать на кнопку 4, установить бой можно не 

жбодее чем м 19 чадо» до момента сигнала. 

5. В случае неточности хода 
Сместить регулятор » сторону 
сы отстают. 

6. С будильником нужно обращаться осторожно. Толчки и удары 
вести его в негодность. 

7. Будильник следует заводить каждые сутки в одно и тоже время 


часов, их надо отрегулировать регулятором 1. 
еаян часы спешат, идн в сторону ,-4-“ едой ча- 


могут при- 


ТАЛОН М2 

на техническое обслу> 
займе 

ча юв-буд<яль никѳв 
.Севами ‘1973 
в течение гарантийного 
срока 

Виды работ (подчерк¬ 
нуть) 

1. Разборка ѵ промывка 
мехамивма с заменой 
деталей и узлов. 

2. Разборка к промывка 
механизма без замены 

детален и узлов. 
Лата выпуска заводом 

ш 

Дата продажи и — 

штамп механизма 

Оформление 

ЛОЛО? 9- 90,4 132 264 СМ 










ТАЛО Н М2 
дает право на бесплат¬ 
ное техническое обслу¬ 
живание часов в тече- 
нне гарантийного срока. 

При отрыве талона 
мастерская ставит на 
паспорте штамп и дату, 
что даег право потреби¬ 
телю в случае некаче¬ 
ственно выполненных ра¬ 
бот на повторное бес¬ 
платное исправление ча¬ 
сов в этой же мастер¬ 
ской 

При отправке часов 
в гарантийною мастер¬ 
скую часового завода 
почтовой посылкой, пот¬ 
ребитель должен кратко 
описать причины, по ко¬ 
торым он отправляет 
часы. 


ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ 

Г арантийный срок устанавливается I год со дня продажи часов—будильник поку¬ 
пателю через розничную торговую сеть. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЧАСЫ: 
без паспорта; 

бывшие в негараитийном обслуживании; 

с нарушением правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Гарантийное обслуживание часов „Севани* производится гарантийной мастерской 
Ереванского часового заіюда по адресу: г. Ереван, 19, ул. Крупской, 13. Адреса 
ближайших мастерских по гарантийному обслуживанию сообщает магазин, про¬ 
давший часы. 


ТАЛОМ № 1 
; дает право на 6еспл$г 
| ное техническое обслу¬ 
живание чавов, при ко¬ 
тором производятся ра- 
| боты без разборки меха¬ 
низма. 







еское обслу¬ 
живание 

часов-будильников 
„Севани* 8973 
течение гарантийного 
срока 

Дата выпуска часов 
заводом 


096001 036118 


МИНПРИБОР 
Союзчаспром 
Ереванское ПО 
.Севани* 

г. Ереван, 19 ул. Круп 
ской, 13 
ПАСПОРТ 
на часы-будильники 
механические 
я Севани “ 8973 
ГОСТ 3145-74 
Розничная цена ^р50к. 
дата выпуска ѵасов заво- 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Часы-будильник 2-» о класса точности, со средним су 
точным ходом при іемпера і уре 20°Снг5°Сгі;120 секунд, 
продолжительностью работы от одной заводки пружины не 
менее 40 часов. Точность подачи сигнала±6 мин. 

2. Перед пользованиием будильником следует произвести 
заводку пружины хода, вращая ключ б направлении стрелки 
до отказа. * 


• 3. Часовая и минутная стрелки устанавливаются враще¬ 

нием кнопки 2 в направлении, указанном на крышке. 

4. Бой будильника следует заводить ключом 3, при заводке нетрогать кнопку 4. 
Момент сигнала устанавливается нг циферблате с помощью стрелки боя, которая 
приводится в движением вращением кнопки 5, в направлении, указанном на крышке. 
Для прекращения боя следует нажатъ на кнопку 4,. установить бой можно не 


дом 19 г. 


Дата продажи и 


более чем за 10 часов до момента сигнала. 

5. В случае неточности хода часов их надо отрегулировать регулятором 1. 
^Сместить регулятор в сторону если часы спешат, или в сторону .4-“ если ча 


Л -ДЬувѵ ^ 2 ^ С будильником нужно обращаться осторожно, 

и фор мление ^ вести его в негодность. 

ла* г? 7 Будильник следует заводить каждые сутки в одно и тоже время 


Толчки и удары могут при- 


Г А Л О Н №2 
на техническое обслужи¬ 
вание 

часов-будильников 
„Севани “8973 
в течение гарантийного 
срока 

Виды работ (подчерк¬ 
нуть) 

1. Разборка и промывка 
механизма с заменой 

деталей и узлов. 

2. Разборка и промывка 
механизма ^|ез замены 

деталей?и Гж- 

Дата выпуска заводом 
______ 19 ' г. 

Дата прода^ 

штамп мач 
Оформл^ 

036001 ^0361/6 Сзз б 


Ъ/г/г 











Т А Л О Н № 2 

дает право на бесплат¬ 
ное техническое обслу¬ 
живание часов в тече¬ 
ние гарантийного срока. 

При отрыве талона 
мастерская ставит на 
паспорте штамп и дату, 
что дает право потреби¬ 
телю в случае некаче¬ 
ственно выпалненных ра¬ 
бот на повторное бес¬ 
платное исправление ча¬ 
сов в этой же мастер¬ 
ской 

При отправке часов 
в гарантийную мастер¬ 
скую часового завода 
почтовой посылкой пот¬ 
ребитель должен кратко 
описать причины, неко¬ 
торым он ртправлет 
ч з г ы. 


ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок зхтанавливается 1 год со дня продажи часов—будильник поку¬ 
пателю через розничную торговую сеть. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЧАСЫ: 
без паспорта; 

бывшие в иегарантийном обслуживании; 

О нарушением правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1 арантийное обслуживание часов „Севани* производится гарантийной мастерской 
Ереванского производственного объединения .Севани* по адресу; г, Ереван, 19, ул. 
Крупской 13. Адреса ближайших мастерских по гарантийному обслуживанию 
сообщает магазин, продавший часы. 


♦ 


ТАЛОНА і 

дает право на бесплат¬ 
ное техническое обслу¬ 
живание часов, при ко¬ 
тором призводятся ра¬ 
боты без разборки меха¬ 
низма 

% » ~ і 

% О' 


Г ^ 




